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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de 
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asimismo, le pedimos que: 


+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Búsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de 
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginalhttp: //books.google.com 
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b TIRANO DE LA EUROPA: 


| NAPOLEON | det x 


rondilus : invictum 


al loqui 6 et perniciosum ani-. 


mal , " amen. Tape. 
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25 Cayman, pe 

ı por otra parte invenci« 

«ble. y pernicioso, teme 
è 

tanto 4 los Tentiritas; 


que solo al oir SUS VOe 

" ces se lena de pavor:no 

' de Otra suerte los Tiras 

nos, aunque : á 9 

¿las desprecian ر‎ ¡temen 

; Si, émbargo los escris 
Aes. de los eruditos. 


| adeo. metuit و‎ ut ad vo- 
| ces. etiam: expapescat : : ita 
tyranai,' quum omnes. con - 
| gemnunt , tamén Erudi- 
sorum liseras timent, 3 


E vs 


^. Ex Erastni Parabolis E las Parábolas de 
۱ f a Ma 4 ۳ ,* 1 : BO: 


S en todos los tiempos , si en ‘todas las 
edades la oratoria y.la poesia, el lienzo; 
el mármol y el bronce., animados por 
la mano diestra del artista. han transmis 
tido á..los. siglos mas remotos los respe» 
tables nombres dé aquellos héroes. colo- 
cados en el templo inmortal de Ja fama 
por sus heroycas «virtides y gloriosos. 
hechos „A fin de inflamar nuestros áni> 
Ae 


Pr 


. engañada , 'y. alevosamente invadida, 


7 


# en el deseo de imitar tan sublimes 
mofiélos para hacernog dignos de iguales 
honores; no será extraño, ni fuera de i 
propósito, que‘ un ` Español amante de 
su Rey, de su pátria y religion, de es- | 
ta religion. augusta que heredamos de | 
nuestros padres., groseramente engaña- 
do , y gravemente:ofendido , como in- 
dividuo de una nacion viliperidiada y 
ultrajada por otra Vecina, alte el grito y | 
esgrima con loable esfuerzo la pluma pae- | 
ra desengañar á algunos preocupados, y: 
quitar la máscara 4 ese falso héroe, á ` | 
ese pérfido aliado y amigo, que ha sabi- 
do pór'/tanto tiempo disimular sus ini- 
qiios designios y profundas tramas, en» 
cubriéndolas con el barniz de la mas | 
refinada hipocresía, & Ë 
۹ 


.. Si rro es bastanteá discúlpar mi ar» - 
rojo-el derecho incontestable que tienen- 
los hombres de todos los paises para de- 
clamar contra: el: Tirano: del Universo; 
si tampoco se juzga motivo suficiente el . 
ser miembro de una Nacion vilmente: 


quando descansaba en el seno de la mas 
estrecha amistad. y alianza: podrá ser- 


~ 
p~ 


virme de escudo la. obligacion sagrada 
-que todos tenemos de pelear cada uno du 
manera en esta diira ‘lucha entre la ‘mas 
cruel opresion:y dura esclavitud ji y eti- 
«tre el sagrado patriotismo y la libertad 
imprescriptible deun püéblo noble, grae 
de é independiente. Brazos robustos nds 
sobran para vengar táfitós insultos y agrá- 
vios, y siendo los mios demasiado 'débi- 
les; debo pelear con lás atmas que puedo, 
` eonlas armas de la palabra y de la pet- 
csuasion ; armas qué'en ‘todos tiempos 
-han sido mias temidas de los tiranos, qùe 
- los mas grüesos y formidables exércitos. 
- Finalmente yo me'créo' bastante áutó- 
- rizado: para emplear/mis" cortas luces, 
- y el débil imstruniénto de mi maf cob- 
- tada pluma en rechidzaW4l enemigo سوه‎ 
* mun; en virtud de la exhortación hecha 
m los Espáñoles por la Suprerna Junta 
D de: Mayo , دای‎ que se escriba" 4 
e tonservat'1d opinion pública; y 
AN egos libelos'írisolentísimos, y lte- 
- nos: de falsedades atroces, esparcidos 
‘por nuestros mismos enemigos ; 6 aca- 
. $o por escritores nácioriales vendidos al 
oro de la Francia , viles apóstatas de su 
A3 


religion و‎ de su Rey y de su pátri; 6 
por hombres que agitados de injustos re- 
Sentimientos se han valido de esta oca- 
.Sion, para vomitar el mortífero veneno, 
¿que escondian en sus duras entrañas. Yo 
. 92 guardaré muy bien de tener. en mi 
spoter, sin licençia expresa (ni aun para 
.Fefutarlos) esos papeles escandalosos y 
Alenos:de oprobios 4: los Reyes y al pue- 
, blo. Español , los quales sony, tengo por 
de Madrid 


un guerrero. esforzado , ba:sido al. mis- 


—y ———— — ———Àà = 


. mo tiempo uti tirano y enemigo, mó sö- 
` 1o: de la Europa, sino tambien de la 
Francia misma ,. á' quien es deudor de 
:su educación «militar, de sus primeros 
“ascensos, de su fortuna brillante, de sus 
` funestos laureles, empapados;en la:san- 
-gré aun humeantede tantos bravos :Eran- 
. ceses , instrumentos ciegos de su ilimi- 
tada ambicion. Ha sido, y es un Princi- 
: pe pérfido é iniqüo que ha tirado: des- 
terrar. del mundo. la: buena: moral, la 
: sana: política و‎ y los derechos constante- 
- mente reconocidos y y reciprocamente 
° guardados entre todos los pueblos cul- 
. tos ; que excediendo en descaro 8: Atvéo, 
` -ha:/ántentado hollaccon ‘pie 6 0 
. aquella libertad natural, que toda ۵ 
r tiene pava establecerla forma de gobier- 
- no que mas le adapte;:y:.por últinto, que 
` es- un: monstruo . horrible vomitado por 
el Averno para azote-del linage humano. 
— Nació: Napoleon Bonaparte en Ajac- 
-cio ó Ayasso de Córcega el 15 de Agos- 
‘to de 1769. Fué llevado desde-sus pri- 
- meros años á Francia; en donde obtuvo 
una plaza en la escuela militar de Brie- 
` ne en Champaíia; — la dirección 
‘ : ۱ f 4 ` 


8 
de tes Minimos, ۲ aquí fué donde dió 
Jas. primeras muestras de aquella suerte 


de fierezaj natural á los espíritus extraor=' 


«dinarios ; pero que pocas veces dexa de 
ser una señal nada equivoca de un genio 
-altivo orgulloso y-dominante. Traslada- 
-doála escuela militar de París و‎ .en don- 


-de.concluyó su curso, conservó el mis- ` 


- mo carácter fierd y altivo, presagio: fu- 


` 


-hesto de que , si alguna vez la fortuna ` 


«lo elevaba por medio de aquellos: acon- 
` .tecimientos , que los mortales nopueden 
«preweer. ni calcular و‎ al sublime y espi- 
- noso cargo de mandar á los.démas و‎ no 
, careceria de aquella soberbia y despotis- 


¿moy que ban solido manchar las brillan- - 


r tés proezas de los mas ilustres conquis- 
. tadores. Si le seguimos rápidamente en 
-~ todos los pasos de su:vida hasta su;exál- 


 *tación al trono 0 encontrarémas; ja- 


„mas desmentido:este carácter; رخ‎ 
{Era simple-cadete voluntario de ar- 
: tiHería en tiempo dé la primera asam- 


-¡blea:de los Notables:, y se declaró por el 


_ opattido de la libertad:; mas ya en lafa- 
- 111032 ‘época del sitio de Tolon se; halla- 
¿bircoriplaza de oficial. en una compañía 


de artilleros. Lá inteligencia, con que : 
.conduxo en el ataque del reducto del 
. fuerte Faraon, fué la causa de que 
.Freron y Barras, representantes del pue- 
-blo, comisionados para vigilar sobre las 
. operaciones del sitio de Tolon, y testi» 
.gos de su intrepidéz و‎ 16 nombrasen Ge- 
-neral de Brigada. Despues de estos su- 
cesos fué llamado: Bonaparte á París , y 
. encargado en segundo, baxo las 66 7 
de Barras del mando de las tropas de li- 
0262 ; y pasado:algun tiempo promovido - 
. 4 General en Xefe del exército de Italia. 
: ¿Quién diria enténces á la Francia y que 
‘este hombre , á:quien: habia educado en 
-:Sú SENO, y cuyos ascensós militares pro- 
-cüraba-con tanta ràpidéz , había de sdr ` 
el mismo que 4a habia de: esclavizab, 
 privandola deraquella decantada, libép- 
“tad; que en medio de horrendos erime- 
. Des y exécrables atentados . habia com- 
- prado á costa: de inmensos tesoros, y de 
* innumerables - torréntes . de::sangre . de 
: ciudadanos Franceses? ; Quién: podria 
preveer, que este jóven, que de. edad 
. de tg años se habia declarada por el par- 
tido de la libertad , y que habia traba- 


. YO 
-jado enel. Colegio de'Briene un poema 
«sobre la libertad de la Córcega, léjos de 
-ser sumas fuerte baluarte y antemural, 
llegaria 4 ser algun:dia ek mas cruel ene- 
migo و‎ no solo de 12 libertad de la Fran- ۰ 
<ia , sino tambien de la.de todas tas de- 
-mas naciones? ¿Quién diria que enel 
-tratado :de. paz و‎ que.firmó en Campo- 
\Formid ر‎ los despojos de la república de 
Venecia, una de las mas antiguas del 
-mundo , servirian para.recompensar á 
un Emperador, y esto por las conquistas 
de un General republicano? Tan ciertdes, 
: que Napolëdn no haconocido jamas ottos 
«principios: que بای‎ negocio é interés, ¿Y 
-quiémno Greeria;: que an jóven, que da- 
Dia recibido una educacion sabia y cai- 
,dadosa,; y que repetidas veces habia de- 
-clamadb.contra el abuso del poder 2 
-corrupción de: las'.Cortes , st llegaba: a 
-salir alguna vez de la esfera de General, 
‘seguir: el -vaticinio:. del! Director ' Cap- 
‘not; ao seria uno de aquellos Príncipes 
‘benéficos, ‘que de sigla en siglo aparecen 
en el teatro del mundo para consuelo - 
-de la humanidad afligida و‎ los quales al 
paso‘que colman de felicidades á la pa- 


fr 

cion que tiene: fa suerte envidiable de 
vivit baxo su dulce imperio, no tratan 
de destruir á las demas; sino de respe- 
tar y conservar sus derechos., y mas est- 
pecialmente los de aquellas , 4 quienes 
estan unidos con tos «estrechos: lazos -de 
Ja amistad y alianza? Pero jah! por dest 
gracia d:l género humano, contra la es- 
:peranza de todos y de da Francia , este 
-mismo es el cruel, que ha hecho correr 
«cáudalosos torrentes de sangre, hacien- 
-do: interminable la guerra. continental 
¿con sus ideas de engrandedimiento y 
-conquistas, al paso que en todos sus ma- 
-nifiestos protesta serle" muy: preciosa la 
-Sangre humana $ haestabonado una ca- 
 * dena de desastres ¿cuyo deseado fin'aun 
286 oculta 4 nuestra: vista ;' ha hecho ver- 
‘ter: arroyos de lágrimas-ái una multitud 
Je: víctimas: inocehtes ; :y -úlcimamente, 
„acaba de enredar & nuestra'rzacion, dán- 
«doposá escogerrentre los horrores de Ta 
¿guerra y el oprobio de pasar por un pue- 
- eblosdébil, cobánde É:impoteñte. Pero vo- 
-Sotros, valerosos: Españoles.,: no habeis 
, -:titubeado un momento: sabeis muy bien 
. Que es mucho mejor una muerte glorio- 


: X2 
«sa que Una vida cubierta de ignominia, 
. el grito guerra و‎ guerra ha sido la see 
hal de la alegria و‎ y union de todas las 
provincias.: a مہ‎ 2 She cali 
Bien sé و‎ que se acása á la Inglaterra 
de haber. dilatado la guerra del conti» 
Dente , formando repetidas coaliciones, 
-y prodigando. sumas: y subsidiós quan» 
tiosos. Pero ¿no hubieran sido tal vez 
desechadas ton firmeza: todas las suges- 
tiones del Gabinete Británico, si los 
¡Príncipes de Europa hubiesen estado:se- 
-guros de las intenciones de: Napoleon, 
-Ó si no aúbieran estado: palpando: evi- 
«dentemente la astucia y. maña و‎ que 
-cada dia extendía. suidominacion é im- 
perio, baxo varios pretextos éspeciosos? 
¿Hubierau podido acaso tener efecto las 
intrigas: de Pitt en eb; coritinente, 4: no 
tener los mismos Soberanos delante .de 
Jos ojos las diversas tramas: urdidas':per 
¡Napoleon para: trastommarto todo ; para 
aniquilar.pouo: & poco; ya. oon la maña, 
«ya con la:fuerza:, el poder de todas lás 
;potencias,de Europa ;:y. para esclavizar- 
dasal fin, ۰ rigiéndolas. con el duro ice- 
-tro de hierro? ¿ Quién:es el insensato و‎ 


t ان‎ 1 
que no conoce que, aniquilado el poder: 
marítimo de la Inglaterra, segun aquella 
máxima tantas veces repetida desde el. 
tiempo de la Republica, delenda Car-: 
+bago , quedaria la Francia dueña de los 
mares y del continente ?- 

- Encargado Bonaparte del mando del 
exército de Italia, y habiéndose declara-* 
do por suya la victoria , se ajustó al fin ` 
la paz por la vez. primera con el Empe-- 
rador. de Alemania en Campo-Formio. : 

, En este congreso se suscitáron muchas 
` dificultades y porque: el Emperador | no. 
habia dado á: sus: Plenipotenciarios los. 
poderes suficientes. Con este motivo se” 
vió otra vez 4 Bonaparte dar uiia. nueva 
muestra harto expresiva ,:de:que. la al- : 
tiva fiereza: y'arrogancia :'queimanifestó” 
desde sus.primeros años, aun:no'se ha»: 
bia templado con la experiencia-y: 1018" 
duréz , que suelen. ser el fruto de una- 
edad: mas: aduita: Coge: una «vasija: de: 
= porcelana. preciosa que estaba 4 la ma- 
no, y haciéndola: mil pedazos ,:dixo 4 
. los individuos del congreso: as? os re- 
ducire yo a polvo و‎ pues lo querels. ` 
«¡Desde la época:en que la fortuna: se 


14 
declaró por Bonaparte en Italia, comen 


zó el Directorio á mirarlo con envidia y. . 


zelos, ya porque: su.mérito fuese un. 
oprobrio de la conducta. de aquel. cuer-. 
po; como han querido: sus partidarios اج‎ 
ó ya porque temiesen que: adquiriendo . 
el General demasiado concepto y rept- 
tacion , tratase algun dia de'aspirar al: 
mando supremo. No por otra causa: en: 
la República de Atenas fuéron desterra»: 
dos por el ostracismo. los Milcíades,.los 
Temistocles, los Cimones, los: Aristides, 
y todos aquellos valerosos Capitanes, que: 
mas se destinguiéron por sus señalados. 


servicios para con la patria. El sobre=.; 


nombre de Fusto, que mereció Aristides: 
entre sus conciudadanos., fué la princi-; 
pal causa de:su destierro. Esta que pa-: 
 recia excesiva crueldad é ingratitud, era» 
una medida prudente, y precaucion ne«i 
cesaria entre unos ciudadanos tan zelo-: 

- Sos de su libertad como los Atenierises.: 
. Acaso presentia la mayor parte del Dic; 
| rectorio y que este pigmeo. „que comen». 
zaba á. elevarse 4 una estatura colosal 4. 
podria ser algun dia mas funesto á la lis 
bertad de la E tancia; que todos los exér- 


EET. 
citos coligados. Lo cierto és; que el tiem- - 
po justificó estos rezelos , pues apénas 
volvió Bonaparte de la expedicion de 
Egypto , una de las mas grandes y pe- 
ligrosas que jamás se han concebido , y. 
que pedia un valor intrépido hasta la tes 
meridad, se le vió con igual arrojo echan 
por tierra al Directorio, destruir el Con- 
sejo de los Quinientos , y levantar sobre 
sus ruinas el gobierno Consular , paso 
preparatorio para arribar otro dia al tro- 
no á que ya entónces aspiraba secreta- 
mente. Asi es, que le vimos pasar de un 
modo rápido y.escandaloso del Consu- 
lado temporal al 'perpetuo, y de éste 4 
la dignidad Imperial, salto tan:atrevido ` 
como afortunado., y. que dexdiaténita á 
là Europa و‎ al ver. que una «nacion que 


eng; x 098. 


revolucionarias al dominio despótico 
de un extramgero. 1.9. ات ری‎ 

“No es de nuestro intento indagar las 
causas que pudiéron producir pn Waster- 


no tan repentino en la opinion pública: ` 
10126 ya fuese que una nacion generale : 
mente corrompida , y desnuda de todas 
aquellas virtudes morales, que. fuéron* ` 
12 basa y el cimiento. de las repúblicas : 
de Grecia y Roma, llegase al fin 4 cono- 
cer la necesidad de establecer otra vez ' 
el gobierno Monárquico; ó ya que la - 
Francia, cansada de la guerra, y de lu- 
char con tantas facciones و‎ como en un 
corto número de años la habian agitado 
incesantemente , cimentándose las unas ' 
sobre las ruinas de las otras, juzgase 
por mas saludable abandonarse en los’ | 
brazos de un hombre, de quien espera- 
ba acertaria á reunir los ánimos, y rés- ` 
tituirle al fin la paz y sosiego que tanto - 
deseaba; ó ya en fin que dueño Bonaparte ' 
de la fuerza armada و‎ no se atreviese la 
nacion 4 resistirle : el hecho: es و‎ que el ` 
fanatismo republicano dobló al cabo lá: 
cerviz, y Napoleon fué proclamado Emi- ` 
perador de la República “Francesa. "En- * 
tónces se vió aparecer aquella constitu- ' 
cion monstruosa و‎ que pretendia herrna- ` 
nar el Imperio Con la Republica ; palá- . 
bra que ya nada sigaificaba, y que'sólo ` 


: 5 EE: 

Sra un sonido vano, que sé habid: ul 
,servailo;en.la nueva’. Gonstituciori para 
alucinar todavía al pueblo ignorante : 'y 
asi Napoleon se intitulaba Emperador de i 
ta Republica Francesa , títülo que, tra. - 
gada la píldora, desapareció enteramen- 
te convirtiéndose: despues en el de Em- 
perador, de los Franceses y y habiendo 
quedado sepultadaide: todo y abolida ta 
voz Republica, De este:modo'unanacion ` 
por otra-parte valiente illustrada, ha 
sido el juguete de la:astucia y capricho 
dean extrangero sagáz y ambicioso, Eta — 
poco tener el mando supremo durante 
un largo. Consulado + tampoco bastaba 
á contentar sus deseos; que esta digni- 
dad se hubiese hecho: perpetuas aspira- 
ba 4-mus:: era forzoso cefii 14 corona’, 
y. empuñar el. cetro az: Cesar, aut ni- 
` hil. ; Pluguiera al: Ciélo:, que el: Impetio 

xle la Francia hubiéra sido el limite de 
f dos deseos de su corazon! - idt 

. Si. todos los tiranos no fuesen: arbi 
giosos y. y si la ambicion; de los tiranos 
no fusse taniinsaciable como la ‘sed -del 
mas furioso hidrópico, - hubiera: podido 
08۶ la Fraücia.de que era llega- 
| B 
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do el término ' de.sus-disehsiones:inter- 
mas de sus calamidades , y de todas sus 
desgracias: hubiera ‘podido esperar sin 
engaño, ver renacer:en breve tiempo la 
tranquilidad و‎ la alegría: 12 abundancia; 
la riqueza, Ja amistad :و‎ el comercio, é 
Andustria, y el aumento de la poblacion, 
paz: deséada , y: que se hacia ya itidispen- | 
sable, enel. borrascoso: mat de 1⁄4 Euro- 
pa pata consuelo.de:todos. Más: ada de 
esto tiene que esperar la Francia por tras. 
que su Xefe le haya pronietido una paz 
larga. y duradera j. iy por mas-que haya 
querido «apropiarse ‘el: glorióso -tinbre 
de. pacificador. del Universo, '-.. 1...’ + 
. ..+ 1 Napoleon no quiere sinceramente la 
paz; ó.si la desea es. por unos.medios, que 
Jamas, podrá obtenerla. Es: tal su delirio, 
que pretende, que haciendo cada día nue- ۔‎ 
vas mutaciones errelorbe politico; y nue- 
vas adquisiciones para si, ó para lós su- 
yos, todas las testas coronadas se man- 
tengan en un profundo letargo; óse or . 
„formen quieta y pacíficamente com sus - 
soberanas disposiciones. Es un Principe 
ambicioso, que. añade de continup.4 su 


T i 
Imperio algo de sus vecinos, 4 TS. 
de la. vid.que, sino la cortan, extiende 
. largamente sus brazos, y con ellos to- 
do lo abraza y enreda, Quiere la pazg. 
pero quiere al mismo tiempo destronar 
Reyes و‎ colocando en-su lugar 4.quien 
le parece; quiere: crear nuevas Monar- 
quías; quiere destruir por su antojo las 
Repúblicas, aun aquellas mas antiguas 
y reconocidas por todos los Potentados. 
¿En dónde está el Rey de Cerdeña? ¿Qué 
es del de Nápoles? ¿Quién ha hecho apa- 
recer las. nuevas Monarquías de Baviera, 
de Wurtemberg, y de Westfalia? Quién 
trastornó la: antigua Constitucion : Gér- 
mánica ? ¿En dónde se han sepultado las 
Repúblicas de Holanda y Génova, la Se- 
renisima de Venecia, y aun la misma Ci- 
salpina creada despues de la revolucion? 
Quiere la paz; pero quiere al mismo 
tiempo. trastornar todo el Globo, úni- 
camente por si y 4 su arbitrio, sin po- 
nerse de acuerdo siquiera con un solo 
Soberano. Quiere 12 paz.5 pero acaba de 
provocar iniqüamente la guerra و‎ quan- 
do comenzaba la Francia y el continente 
. á gozar de algun repaso por los tratados 
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concluidos con la: Rusia y Ta! Prusia. en 

Tilsit en el año próximo pasado de 1807. 

Despues de haber penetrado.sus:tropas 

eon falsos pretextos hasta nuestra Capi- 

tal, atrae á su territorio con una perfidia 

sin exemplo á nuestros augustos Sobe- 

ranos; trata de privarnos para siempre 
de' ellos, haciéndoles :renunciar la Con. 
zona en medio de las bayonetas;. y cori 


el mayor descaro extiende 4 la faz dela 


. Europa el irritante, el iniqúio;.:el: tirá- 


nico é inaudito decreto dela extincion 


. de la dinastía de los Borbones, injurio- 


so á todos los Soberanos ;.sin temer la 
justa. ira y terrible venganza:de. una na 
cion valiente y leal hasta el extremo ¿ná 
presentir la horrorosa tempestad, qud 
con este procedimiento tan. injusto, tan 
pérfido y alevoso, va 2 levantarse en 
el continente, y la qual amenaza: des- 
cargar irremediablemente sobre su ca= 

¿Es acaso necesario, que yo me de- 
tenga en hacer una enumeration prolis 
xa de las infinitas contradicciones y ab- 
surdos, que se advierten en todos los 
pasos dados para la usurpagion del Tro- 
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no de: España? ¿Hay alguno que no co» 
aozca la estolidez, con que Napoleon se 
ha conducido en esta empresa, ó la fal- 
ta de talentos , que tan á las claras ha 
manifestado? á no ser que quiera decit- 
se, que poniendo la ambicion un den- 
so velo sobre sus ojos, lo precipitó en 
el mas ridículo atolondramiento. ` ` 
` .. Primeramente entran sus tropas, pro- 
' testando el falso Murat, que solo venia 
de paso; y con intento de defender var 
tios puntos amenazados por los'Ingleses; 
y luego hace asiento: en 1a Corte, ins- 
pirando de este modo á la nacion toda 
una inquietud y desconfianza, que no - 
- pudiéron calmar en el ánimo de muchos 
las repetidas:dectaraciones, en-que el So- 
berano aseguró, que estaba satisfecho de 
las intenciones de su caro.atiado, Suce- 
den miéntras los ruidosos acontecimien- 
tos de Aranjuez del mes de Marzo, de 
cuyas resultas habiendo sido proclama- 
do Rey Ferwanno vit. lo saca engañosa - 
mente de enmedio de sus vasallos , que 
le habian jurado y recibido con un en- 
tusiasmo y alegría sin'exemplo و‎ y lo 
atrae 4 ‘su territorio: haciendo presa de - 
| Ba | 
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su augusta persona. Con el mismo enga- 
fio acarreó a Francia álos Reyes Padres, 


y hecho árbitro de las disensiones entre 


el Padre. y el Hijo, declara que; Cárlos 
IV. es Rey de España, en virtud. de la 

nulidad que encierra la abdicacion de la 
` Corona en su Hijo, como producida por 
el temor y la violencia. Añade, que es- 
tando nuestra Capital rodeada de tro- 
pas suyas, la Europa y la posteridad lle- 
garian á creer, que estas habian: pene- 
trado en España con el solo objeto de 
privar del Trono Ásu caro aliado y ami- 
go. ¡Qué delicadeza de sentimientos! 
¡Qué exemplo tan sublime de circuns= 
peccion! ¡Qué Príncipe tan zeloso de su 
. gloria y reputacion و‎ que no consiente 
que esta se manche ni aun con la mas le- 
ve sospecha de violencia ó de injusticia! 
¡Ah pérfido! ¡Qué villana hipocresía! Y 
de allí á quatro dias no se le hace el me- 
nor escrúpulo de que el Rey Padre en 
un Reyno extrangero y. rodeado de tro- 
| pas haga y firme otra nueva abdicacion 
de la Corona en-sus manos! En este miis- 
mo instante se leacabaron todos los mi- 
ramientos para con la Europa, ¿No es موہ‎ 


" 
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to. un-juguete indigno del alto carácter 
. de.un Emperador? ¿No es burlarse ma- 
. nifiestamente de.todos? Carlos IV. vuel-. 
ve á ser Rey el 4 de Mayo, y. el 8 del: 
mismo gspira otra yez su Reynado, y 
acaba su papel con, Ja. misma rapidez: 
que un Rey de farsa, . Mes 

Pero aun llega á mas su descaro y ` 
osadía, Hace que ántes de esta segunda. 
abdicacion nombre el Rey por..su Lu- 
` gar-Teniente 4 Murat, como si dexan= 
do Carlos de ser Rey á los quatro dias, 
no debiese tambien. cesar Murat en: la: 
Regencia del Reyno..; Con qué carácter 
podria ya conservarse en España? ; De 
 dóndele dimanaba laautoridad, con que: 
se pretendia continuase, y con que con-: 
tinud despues? Si.cesó el Rey, sno de-- 
bió cesar inmediatamente el que no te= 
nia otra potestad, que la.que aquel le'ha-: 
‘bia delegado? Tales son das. monstruosi- - 
dades, que Napoleon ba pretendido tra- : 
guemos, como si fuésemos una nacion” 
bárbara 5 loca, ó. insensata, Finalmente - 
para, poner:el sello: :su demencia y des-- 
Caro; no se avergtianza de remitirnos A 3 
abdicacion «el. Sa. D: E 77۷9 VI. 

B4 
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mada el-12 de Mago; quando cada موم‎ ` 
labra es un testimonio manifiesto de la ' 
violencia con que ha sido hecha, y una 
protesta la mas solemne contra ella, La: 
abdicacion no rebosa en sus expresiones 
mas que seatimiento, disgusto dolor y 
opresion. ¿Puede concebirse mayor atre« 
vimiento ó ignorancia? Por otra par- 
te la renuncia de Cárlos se declara nula 
como violenta: la de Fernando que ha: 
sido hécha en pais extrangero hallándos 
` se rodeado de la angustia y sobresalto 
y en medio de millates de hombres ar- 
mados, la qual, leidas atentamente sus 
cláusulas, no es tampoco renuncia و‎ CO» 
mo se quiere, sino mas bien un manifies- 
to á su amado Pueblo de la opresion que 
dece’, y.de los actos violentos 4 que se: 
e obliga:ieso nada importa: esta sí que es 
válida: esta debe tener todo su efecto: €s- 
ta no envuelve la menor nulidad: Ni sir- 
va de obstáculo "و‎ ‘qué muchas personas 
Reales que tienen derecho 4 la Motiat- 
quía, nohayan renunciado á él, y lo cón- 
serven íntegro. $e acabó la dinastía ‘de’ 
los Borbones: esta es la soberana volun- 
tad" del Tirano وف و‎ Europa debe te- 


y 


5 
eibit de rodillas (5. Ved aquilas niea! 
, das prudentes y profundamente sabias, 
. que toma Napoleon para obtener una 
۳ duradera. ¿Podrian los Príncipes de 

a Europa consentir tan violenta é ini- 
qüa usufpacion, sin cubrirse de una eter- 
pa ignominia?' ¿Pretende ese monstruo 
conciliar la paz con tales atentados? Pue- 
blos del Mundo, y principalmente ۷050 
tros los Franceses , que gemis baxo el 
yugo de la tiranía, desengañaos de una 
vez: Napoleon es enemigo jurado de la 
paz: la quiere con el labio; la detesta y 
abemina en su corazon. En ver correr 
rios de sangre es en lo que ese cruel se 
complace. Pues conjurémonos todos 
contra él, y. exterminémosle: con la 
guerra. Venguemos al mundo de tanta, 
Ustirpacion en favor del linage huma- 
no: miremos su violenta elevacion y 
soberbia و‎ como presagio cierto de su 
ruina. A la manera que los vientos (di- 
ce Séneca) quando estan para calmar, 
suelen soplar enténces « con mayorimpe- 


Gy Hac valo, sie ji, i rations wa 
dos Juven. Sat. 6 |. 
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tu: del mismo modo los mortales; quan- 
do mas. se elevan; suelen estar: mas 
próximos $ á su caida (2).. | | 
Bonaparte alucinado con la idea de ser 
un héroe fantástico, ha concebido el pro- 
yecto de imitar و‎ y. aun de superar 4 los 
Alexandros y Césares. Mas si reflexiona” 
mos un poco hallarémos, que ha sabido ` 
_imitar Jos vicios de estos, olvidándose de ; 
sus virtudes, César supo refrenar el vicio 
. de la arrogancia, como lo demuestra, el 
que habjéndose divulgado que segun log 
libros Sibilinos, yencerian los Rómanos 
. á los Partos, siempre que les hiciesen: la 
guerra teniendo un Rey por caudillo و‎ 
proclamáron unánimemente Rey. al, Cé-. 
sar, el qual ofendido con esta aclamacion. 
prorrumpió: Yo soy César no Rey (3). 
Mas el: héroe fabuloso de la Francia no. 
se contenta con ser Emperador y Rey : 
quiere mas: quiere ser: Xefe de los. Sobe- 
ranos, es decir: César de Césares y Rey: 
de Reyes, Asi pues, nose ofende, ni des». ` 


KON "Ut venti desituri vehementissime spirare soo 
lent: ita mortales و‎ quum maxime Uu sy = 
proxinit exdtio solent esse. 

(3) Cesar sum , non Rex, Plut. in cjus vitas ۱ 
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deña de oir aquéllas expresiones a 
bólicas, que la dura necesidad ó la vil li» 
sonja prodigan al pie del trono, llaman- 
dole Legislador del Universo , y el béroe 
d quien se ba dado el poder de levantar [os 
imperios , de destruirlos, y de humillar los 
soberbios (q). Pero ¿puede ignorar , que 
las alabanzas que se dan en vida, mas 
. parecen adulación; y que solo: las que 
pasan los umbrales del sepulcro, son sín- 
cero adorno de los hechos de uno? 

La dominacion cruel y soberbia estu- 
vo igualmente tan distante de César, que 
.aconsejándole sus amigos anduvjese es» 
coltado de una guardia numerosa, y 
convidandose muchos 4 este efecto, res. 
pondió con dignidad, Mejores morir una ' 
Vez, que vivir siempre en temor é). Cor 
tejen los Franceses illustrados. esta res- 
puesta sublime con la jnmensa guardia 
que circunvala á su valeroso Emperador 
y Xefé. Ademas: ¿encontrarémos por 


-'(4) Véase la arenga del Conde Sokolincki, 
Presidente del cuerpo de la Nobleza deb-depar- 
tamento de Posen, y otras varias snsertas en 
Gazeta de Madrid del 6 de: Enero de 1807. 
(5) Prestat semel mori , quam semper timere — 
Plut. in ejus vita. |. š 


ventura en él la piedad, la liberalidad, 
la prudencia de Alexandro? ¿La afabilt- 
dad و‎ la sabiduría, y sobre todo la cles 
mencia de César? ` : a 
* Concluyamos pues , que si Napoleon 
ha tenido algunas virtudes militares, las 
ha eclipsado , reuniendo en sí los vicios 
de muchos: la arrogancia de Xerxes , la 
erueldad de Neron, la temeridad de 
Aníbal, la perfidia de Alexandro, la 
cruel dominacion de los tiranos. La ara 
rogancia de Xerxes, porque él mismo se 
. ha apropiado el soberbio título de Xefe 
de los Soberanos, y con un despotismo 
sín límites quiere disponer á su antoja 
de los.tronos , y arreglar la suerte del 
mundo. La crueldad de Neron , porque 


así como éste incendió á Roma , él ha - 


hecho arder á todo el continente en una 
guerra eterna y sangrienta:cohonestán=, 
dola con el pretexto de. establecer una 
| paz que. nunca llega; : ni puede llegar و‎ 


sino baxo el imperio de la razon, de la ` 


justicia و‎ dë 12 religion, y:restablecien- 

do aquel equilibrio de poderes, que siem- 
pre ha sido el objeto de los Potentados. 
La tergeridad de Anibal, porque así co-' 


n‏ سم 


ho Éste se atrevió à "embarcarse. en - 
. save sin piloto en medio de una borras- 
Cà espantosa; así él se.atrevió áempren- 
der la expedicion marítima al. Egipto. , 
expedicion que no ofrecia mas que pe- 
ligros casi inevitables, y una derrota ca» 
sicierta. Con igual temeridad se ha atre- 
vido.á amenazar con un desembarco las 
eostas de la gran Bretaña, A pesar de las 
fuerzas marítimas inmensas de esta Po? ` 
. tencia: y aunque es.cierto que hasta aho- 
ra este proyecto'atrevido, y tal.vez im 
sensato, se ha quedado en una vana a» 
1۳612228 و‎ no sabemos hasta qué pun« 
to hubiera llegado el arrojo de un hom 
bre osado y emptehendedor, si su cora» 
zon insaciable hubiese logrado ver ente- 
raménte seguro y tranquilo el continen- 
` &e La perfidia de Alexandro , porque así 
como Alexandro, según refiere Plutarco 
. en su vida, habiendo hecho treguas con 
los Indios , 1os atacó de improviso en su 
retirada, y los destruyó; así tambien Nas 
poleon de un modo inaudito:, no. me- 
diando una tregua و‎ sino una paz y alian- 
za intima con nuestros Reyes , los sacó 
con astucia y engaño de su Corte, para 
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extender después el mionstruoso y. tirás 
nico decreto de la extincion de la dinas» 
tía de los Borbones en. España , dexando 
muy atrás con tan escandolosa perfidia 
quantos exerfiplos de esta clase nos ofre. 
cen las historias de todos los siglos. Fi- 
nalmente la Cruel dominacion de los ti« 
ranos, porque ho contento con haber- 
esclavizado la Francia 3 la Olanda 4 pare 
te de la Alemania , y todas las repábli« 
cas y reynos de Italia, ha intentado úl- ` 
timamente por los medios mas iñiqüos y 
vergonzosos extender su cetro de hierra 
sobre el rico y fértil suelo de la Espa- ` 
fia católica , y siempre amante fidelisi- 
ma de sus augustos Soberanos. 

- Aunque no fuesen tantas y tan repe — 
tidas las pruebas de la tiranía de Bona» - 
parte, bastaria para que la Francialo res 
conociese por su tirano , el ver que so» 
lo mira y atiende 4 su felicidad y fortu» 
na, ó queantepone indubitablemente és- 
ta al reposo y tranquilidad de sus va- 
sallos. En esto se diferencia el Rey del 
tirano, dice Aristóteles, en que éste bus. 
ca su felicidad propia; aquel la de sus 
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súbditos (6). 'Ahora-bien'yquántas veces 


ha hecho derramar la sangre francesa و‎ 


privando 4 la madre del hijo و‎ á la espo- 
sa del:marido , á la viuda. de su apoyo, 
sin otro interés nacional que el: aumen- 
to desu prosperidad y grandeza.,.y la 
de su familia ? ¿Qué utilidad resulta á la 
Francia de que Josef sea Rey de Nápo- 
poles, Luis de -Olanda , Gerónimo de 
Westfalia? ¿Qué ventajas puede. sacar de 
que sü Xefe acabe de indisponerla cruel- 
mente ton la nacion Españóla و‎ su athi- 
ga y aliada, sin otro motivo que 0+ 
jarsele.la Corona de España para sí, 6 
para otro de.su familia? ¿Noes forzoso, 
que recaiga tambien nuestro ódio sobre 
dos franceses ,.en quanto son satélites y 
ministros de sus tiránicos y ambiciosos 
proyectos? Si está. usurpacion . hubiera 
tíatado de: hacerse con las armas دور‎ 
biendo precedido: un rompimiento y de- 
claracion de guerra baxo: qualquier prez 
texto j siempre: hubiera. sido iniqüa y 
violenta; pero fuera siquiera ménos odio- 
Sa, .ó mas tolerable. ; Mas estando no 
` (6) Eo Rex abit à tyranno , quia hic suam 
ille suorum. querit felicitatem.. |: 


y 
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Solo en amistad; sino allado con nosga 
tros? .; Haciendo al mismo tiempo lag 
protestas mas públicas y solemnés de qué 
solo queria nuestra felicidad ? ¿Y en el 
momento en que nuestros Reyes: con _ 
una generosidad y de que no hay-exem- 
plo و‎ se ponian en sus manos ; para que 
fuese el árbitro de: sus. disensiones. doi 
mésticas? ¡Ah! Esta es una maldad y 
felonia. tan exécrable, que excede á.1oà 
alcances de. la Oratoria para pintarla; y 
á la capacidad del ingenio para conce» 
birla. Ei lenguage falás é hipócrita, con 
que Napoleon se ha:cenducido eti esta 
criminal empresa و‎ lo coloca و‎ no en 13 
baxa -esfera.:de un malvado , sino en la 
ínfima de un hombre perversisimo: No 
se tengan.estas expresiones por hijas del 
excesivo acaloramiento de un Español re 


‘sentido y agraviado: Hable por mi Publio 


Syro, que afirma; que quando el: malo se 
finge bueno; entónces es perversisimo (7): 
y en otra parte, que nó hay maldad mæ 


-yor que imitar el lenguage de la bon- 
dad (8). Digalo aquel Cónsul romanos 


| (7) Malus, ubi se bonum simulat, tunc est, 
$i. Q. 1 E S ee 
(8) Bonitatis verba imitari major malitia, — > 


_-admirado de todos, no ménos por = 
eloqtiencia, que por sus virtudes rhora- - 
des, quando en su preciosa obra, sobre - 
los deberes del hombre sienta pot cosa 
Andubitable que ninguna injuria es mas : 
atróz que la de aquellos و‎ que quando 
mayormente engahan و‎ ponen su empe- 
ño en parecer buenos (9). Mas ya no pos- 
drán jamas deslumbrarnos sus discur- - 
"cursos y “proclamas pomposas و‎ ni sus 
promesas falaces. -~ "ut | 
. Napoleon no quiere la felicidad de la 
“España و‎ ni tampoco la de la Francia, nè 
da de otra nacion alguna: lo que quie- 
Te es, que arrastrando todas al pie de 
su trono, sirvan come viles esclavas 
á su codicia, á su ambicion و‎ 4 su tira- ` 
‘nia و‎ 4 su perfidia y 4 su falsa gloria. Di- 
galo nuestro vecino, el reyno de Lusi- 
tania و‎ que, fugitivos ‘sus Reyes por el 
temor, fué invadido por el tiráno, y 
despues de tantas proclamas esparcidas, 
«ue no presentaban en sus palabras se- | 
(9) Injuria autem nulla capitalior èst , quam 7 
eoum, qui quum maxime fallant, dant ope- 
ram , ut viri boni videantur, Cic. r. Offic. 
fia. کے نے‎ ` " B 
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ductoras mas que;ideas halagiieñas y pro 


mesas de esplendor, de grandeza, de 
prosperidad y de ventajas و‎ solo ha ex- 
perimientado el robo و‎ la miseria, la, vio- 
lacion, de sus mas preciosos derechos, la 

rofanacion, desus temiplos, la opresion, 
la angustia, la agonía. Decidlo vosotros 
mismos و‎ Franceses. generosos y si es que 
la dura esclavitud que sufris os ha de- - 
xado libre el acento , y el uso de los ór- 
ganos de la palabra. Decid : 3 no es cier- 
to , que los campos regados.con vuestra 
sangre os han producido espirias y abro- 


| jos en lugar de. fragantes rosas ? Qué fe- 


felicidades habeis experimentado des- 
pues. de tanto tiempo que estais esperan- 
do coger los dulces y sazonados frutos 


: de una paz, tantas veces prometida co- 


per 


mo. deseada و‎ y que cada vez se aleja mias 
de vosotros? ¿No habeis cogido eh vez 
de ellos los amarguisimos.de una guer- 
ra extermiriadora و‎ que obliga 2 - tener 
siempre en pie un eXército numerosísi- 
mo de soldados; que en otro tiempo hu- 
bieran bastado 2 conquistar todo el mun- 
do , si las demas Potencias por una dura 
necesidad no hubieran con igual propor- 
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r ión apmentado-lorsuyos? Decidió: Qd 
. Vacileis, un; momentp, ¿Np.es cierto que 
experirbentais en; yez dela trangulidad: 

۱ la agitacion? ¿En vez de lá ¡alegria ها بو‎ 


de. tantos; sacrificios, ide, toda especie t 
iEn. lugar de lá: amistad 5, el. ódió y ¿la 


y. solo suspira. por.el feliz momentos en 


- 
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K debe seros vergottz080, que vuestró 
corazon france y. abierto haya sido en- 
gañado por la refinada hipocresid'de un 
hombre doloso y: astuto. ¿Qué 1 
Yo mismo me confieso públicaniente reo 
de: haber: vivido deshumbrado ^ con las 
pinturas exágeradas y artificiosas patra- 
fas ¿ que han. divulgado sus Panegirise 
tas; y. ahora solo rhe queda la confusion 
y vergüenza prodücidà por el éonvenci« 
miento íntimo:de ‘haber sido tan débil; 
ó tan ignorante; Yo mismo lo he hon» 
rado bastante en éstós ültimós tiempos 
. eon no creer fuese capáz de la baxeza 
é infamia de obligar con la fuerza y el 
éngiafioiá nuestros Monarcas á abdicat 
el dominio de.una nacion siempre «leal 
y obedientísimá j hasta -que vt: con ek 
mayor ‘horror é indignaciom consúurmás 
da:su vileza y oprabio en Gazeta de Ma- 
drid de:20 de Mayo: "Publicad "و‎ pues; 
Franceses ilustrados y tributando- esté 
justo homenage á là verdad y qué Na 
poleon I. es wt hombre indebidarüerite 
venerado de la Francia. Aun esto es po- 
co: decidio de uria vez ؛‎ que Napoleon I, 
Emperador de los Franceses es otro Áti. 
E en Oe 
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la, ; que mereció le flamasen el azote de 
Dios, Fiagellum Dei , y que su. nombres 
aborrecido, de. todas las . generaciones 
presentes, será leido. con horror. y. abou 
minacion de siglo. en-siglo و‎ de edad em 
edad, de pueblo en pueblo > de generas 
cion en generacion, hasta. la consume 
cion. de los siglos. . n 7 r: np cg 

. Y tá, soberbio Emperador de la Fran 
cia con pretensiones 4 todo el globo-has 
bitado.,.que te has vendido. tanto tiema 
po por aliado y amigo de la España, 
sabe y entiende, que:no queremos ; que 
aborrecemos y detestamos desde ‘hoy 
tu falsa amistad. Ella ha sido para now 
sotros mas pestilencial, ۳۰۰ funesta ی‎ que 
hubiera:sido tu enemistad Guerra, griega * 
ra es el grito universal , y la señal de la 
concordia y de la: alegría. En: tu negra | 
ingratitud para con. nuestros Sobéranos,, 
que tan ñelm mente -han correspdndido-® 
sus empeños y amistad و‎ franqueárido= 
te sus. tesoros و‎ sus tropas de tierra, y 
sus esquadras para: ‘tus designios. y em- 
presas , está cifrado quanto malo puede 
decirse de tí (ro). Tó has provocado la. 
(19): Omne dixeris: maledigtum, quum ingratum 

hominem dixeris. P. Syr. 


8 ۱ ۱ 
ا‎ roy Ta justa iva de mesta nacion 
goble; grande y leal. esforzada Má has 
tratado” como una gavillaamisetablé 
de:hombres pequeños:, «débiles; necios 
y cobardes: temepues los eféctos' de su: 
justa ixdignacioh. Si tus satélites:se hari - 
atrevidocá publitar . gm- nuestra: Capitab . 
libelos injuriosos al Rey y 4 la-Nacion y 
65 کت‎ sabremos hacerte la gaérra con 
le.dspddi:. y- con: la «pluma; Si creias, 
—quequitándonos los Reyes casriamosen; . 
 losihgrrores de lazitrarquia,: y que agis ` 
tados violentamente de mil facciones y. 
era. la ocasion: opurtuba' dé -subyugar- 
nos; «has: padecido-ur craso y funesto! | 
engaño LuiBspupsrtiene présente! later! 
FibleJeccion que:tecibióen el siglo XVH4 | 
de la Inglaterra و‎ 'y:áhora recieñtemeñ= - 
te deila: Francia... Quando se pieron la’ - 
una:y la otra sin losiReyes , á quienes 
erimihal y cruelmerite habian idespoja— 


mergidas en un abismo de facciones; El 


ے > > ` 


do'dei-cetro: y. dela vida, fuéron sûs: 


te alguna? al fin despues de muchos mo-' 
yimientos, choques y convúlsiones poli- 
ticas les fué preciso volver al mismo go- 
bierno que habian proseripto, Nosotros 
no aspiramos 4 una libertad quimérica, 
ni tenemos partidos. ‘El objeto de los' 
deseos de todos es nuestro Católico y 
Augusto FERNANDO, y entre tanto que lo 

sacamos de las garras de las águilas ra-' 
paces و‎ sometidos á la obediencia deuna _ 
Junta Suprema, en la qual tienen su’ - 
trono todas las virtudes, sabrémos guar- ` 
dar concordia y union , garantes segu- 
ros de la yictoria. Si te pareció , que la 
España moderna habia degenerado de 
la antigua ; si nos conceptuabas sumer-' 
gidos en un profundo sueño; y poseidos 
de una inaccion incapáz de movimien- - 
to; si soñáste que la España estaba muer-' 
ta; si se te figuró que se habia apagado" 
entre nosotros la antorchá sagrada del 
patriotismo : cree y entiende و‎ que el 
trueno espantoso de tu felonia , à cuyo: 
estampido se ‘ha estremecido toda la 
tierra, nos-ha hecho reñacer de las ce= 
nizas de nuéstros mayores ; nos ha vuel-' 

to del sueño 4 la vigilia ; nos ha sacado 

: ' Ca 


O ‘ 
de la languidez, y dado una actividad 
irresistible; nos ha resucitado de la 
muerte á la vida; y ha atizado, para no 
apagarse jamas, la radiante. antorcha 
. del amor de la pátria. Si te llegaste 4. 
persuadir por um momento , que carea- 
ciamos de exércitos y de dineros ; mi- 
llones de hombres han corrido libre y- 
espontaneamente á tomar las armas, y. 
una multitud incalculable de cuerpos y- 
de ciudadanos ricos y poderosos. han. 
abierto sin límites sus tesoros. Hasta los. 
miserables jornaleros se desprenden de. 
una parte del corto premio de sus su. 
dores para subvenir 4 la pátria. Acuér- 
date , que por.un efecto semejante pu-. 
do triunfar la-Erancia de todas las Po-. 
tencias. coligadas para su desmembra- 
cion y ruina. ¿Qué no hará la España, 
auxiliada de otras que toman un vivo, 
interés en su conservacion? Los Espa- 
ñoles intrépidos no, tememos al vence-. 
dor de Marengo y de Austerliz. Estos 
ruidosos nombres podrán acaso servir. 
para aterrar 4 naciones pequeñas 6 coe. 
bardes, Tú mismo has descubierto el se- 

creto respondiendo à los Polacos que te: 


-- 
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pedian restablecieses el trono de Polo- 
nia, que quando una Nacion grande, 
quando muchos millones de hombres quie- 
ren ser libres, lo son (11). No olvides 
jamas esta verdad tan terrible y lumi- 
nosa , y sírvate su memoria para rer 
nunciar al proyecto de esclavizarnos por 
la fuerza , ya que no has podido por 
. el dolo y astucia, La España entera quie- 
re ser libre , no quiere gemir baxo tu 
duro. imperio. Doce millones, de habi- 
tántes se han levantado contra tus am- 
biciosos designios; ellos vencerán ; la 
España y su Rey serán libres de tu ti- 
ranía. La Europa toda, y tal vez la 
Francia misma, combatirán por nues» 


. (11) Quando el Conde Radzimienski , Pala- 
Sino de Gmnesne , el Conde Sokolinki, Presiden- 
te del cuerpo de la Nobleza de Posen, y el Prin. 
cipe de Raczinski , Arzobispo de Gnesne , aren. 
garon á Napoleon el. año próximo pasado, pia. 
diéndole restableciese ¿I reyno de Polonia, y se 
dignase hacer de modo و‎ que esta nacion renacie~ 
se. de sus cenizas, les respondió. el Emperador 
de los Franceses entre otras cosas , que quando 
una nacion grande, quando. muchos millo- 
nes de hombres quieren ser libres , lo son. 
سو‎ de Madrid del Martes 6 de Enero 
1807. | 


EN 
E causa. Teme y tiembla: Julio Cesar” 
fué asesinado en el mismo Senado con: 
veinte y tres puñaladas. Si la tempestad > 
que te amenaza no es bastante à 'enfre-: 
nar tus implacables deseos, es llega» , 
do el momento de tu caida.  , -> - 
Y vosotros, generosos Españoles, y: 
amados Compatriotas, que habeis es» 
o punto de ser víctimas de vuestra 
el moderacion, “de vuestra exáctitud: 
en cumplir los tratados و‎ dé vuestra cie-: 
ga confianza en la amistad de un Princi- 
pe doloso y astuto, y sobre todo de 
aquella noble hónradez, que ha sido, 
Siempre vuestro carácter distintivo, no: 
desmayeis en vuestra intrépida y loable: 
resolución. Vosotros que habeis desple- 
gado en un momento; todas las velas del 
patriotismo , del amor 4 vuestro Rey;: 
del zelo por la-conservacion de la pure-’ 
de nuestra Santa Religion: vosotros, 
que habeis sido los primeros en levan-. 
tar los estandartes de la libertad de la. 
Europa و‎ sed tambien los primeros en. 
dar á vuestros compañeros de armas y 
aliados exemplos heroycos del valor mas" 
intrépido, dela fortaleza mas acendra ' 


* 
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da; y del nias "noble eritisiáismo. " 
Rey; وا‎ Patria , la' Religion ‘augusta y” - 
adorable exigen imperiosamente «de vor 
sotros toda süerte de sacrificios. Reno-- 
vad:las escenas glóriosas para el nombre” 
Español , y eternamente memorábles dei 
los campos de “Pavía y de ‘S. Quintin,’ 
Hombres y no Dioses nos hacen guer-' 
pa: y pues. no tenetños otras tantas vidas. 
y manos como ellos Lo, No’ olvideis: : 
amas la gloriosa alternativa que habeis: ` 
jurado de vencer ; ó:morir libres, Emitad ° 3 
la fortaleza admirable, con que el Cón- ' 
sul: Decio, yendo de vencida su ala del- 
exército', y sabiendo -por el sueño que’ 
él:y' Manlio habian tenido, pendia ya: . 
sólatnerite el buen éxito del sacrificio de: 
 gü propia vida, se metió por medio de’ 

Jos: enemigos, buscando en su. muerte” 
cierta y voluntaria la victofía' pará 106: 
suyos.! La História nos presenta 4 eada * 
, paso exemplós ilustres del mas ardiente : 

Mud. rtu mo AUC xi s: | Ë 
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_ Mortales : totidem nobis. animaeque , manus- 
que. Virg. Aen 10. 02 — /) 


patriotismo. Los virtuosos sentimientos 
de amor á la Patria formáron de cada 
uno de los Romanos un Fabricio, un 
Régulo , un Cincinnato. En Aténas un 
sincerísimo patriotismo conduce con. 
placer á aquellos esforzados jóvenes. al: 
campo de batalla: el asombroso valor 
con que en él disputan gloriosamente la: 
victoria es un puro efecto del interés. 
que toman en d@fensa de su Patria. En. . 
Esparta la viuda tiene una gran satisface 
cion, y da gracias á los Dioses , porque 
su esposo haya muerto, combatiendo. 
valerosamente: las - madres de los que. 
pierden sus vidas cubiertos de gloria en. 
la batalla de Leuctra , se felicitan mu-. 
- tuamente ; miéntras las otras reciben, 
con lágrimas de dolor y confusion á, los. 
suyos, que vuelven 116505 و‎ pero ۷60۵ : 
dos. ¿ Qué cosa mas dulce y gloriosa que, 
morir por la patria? (13) la patria: 
i Qué dulce nombre ! Ella es el comple, 
. Xo universal de todos nuestros amores. * 
(14) ¿Quién será el cobarde, que al qir 


(13) Dulce es decorum est pro patria mart. 
Horat. lib. 3. Od. 2. .... 

(14) Sed omnes omnium.  Charitates patria una 

t com- 


dos lamentos de unà patria و‎ que ies Tn 
ruina , no arda en deseo de salvarla sa- 
crificándolo todo, hasta su propia vida? 
Ea pues: Hijos fidelisimos; hijo$ aman- 
tísimos, hijos dignisimos de- la Patria, 
volad 4 salvarla. No permitais, que 
Vuestra "benéfica Madre acabe de apurar 
el vaso del dolor y la amargura: enju- 
gad sus lágrimas, consoladla, prome- 
tedla no volver á su tierno regazo, á sus 
dulces ósculos, sin haber castigado y 
confundido las orgullosas miras, ambi- 
ciosos designios y aborrecibles: tramas, 
proyectos pérfidos, y detestables íntri- 
Bas del corazon insaciable’, del ۵ 
idrópico del Tirano de 12 Europa. Do- 
ee millones de habitantes libran su glo- 
ria y su ventura en el esfuerzo de vues- 
tro brazo. La Europa toda tiene fixos los 
“jos en vosotros, y espera con impa+ 
Ciencia vuestros. primeros triunfos. Pre- 
eipitaos como un torrente “impetuoso 
sobre esas legiones de vile$ asesinos: 
deshacedlas y abrasadlas con la veloci- 
dad del rayo. Un Príncipe pérfido و‎ qué 


&mplectizur , pro quà quis pones habitet mortem 
eppetére t Cic. Offic: re 
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[a violado los: derechos ságrados de ig 
Amistad y alianza, no puede pelear vena 
tajosamente con vosotros. El capitaned 
esclavos و‎ ú hombres . cógüplices eri. sug 
iniquidades و‎ 4 quienes acobarda él com 
vencimientd intimo de sus crírtieñes. y 
perfidias ¿.y vosotros por el contrario 
sois ciudadanos libres.; nobles y genes 
fosos و‎ que peledis voluntariamente por 
lo mas sagrado y precioso 4 los ajos, de 
los mortales, Vuestra causa es santa, y 
vuestro. valor irivencible. Mas ya advier- 
to vuestra impaciericia por. venir 4 las 
manos: کن‎ pequeño teposo os fatiga: airi 
corto instante de detencion lo jurggis 
perdido para vuestra gloria, Marcha 
pues, y à vuestra vista retrocederán 
esas vandadas de esclavos; Los ministros 
del Santuario postrados humildemente 
al pie de los, altares dirigen al. Altísimo; 
las súplicas mas fervorosas y los mas ar- 
¿dientes votos por vosotros y por la pros; 
peridad de nuestras armas. El fuego 
Anestinguible del anior: 2 Su Rey. sirye 
tambien para queniar el incienso , cuyo 
humo ha de subir ante el Trono de la 
‘inmensa Magestad; 4 cuyos pies, şobe; 


fanos sirven de alfombra los tronos de 
los Reyes. El Señor de los exércitos y de 
las batallas, que Siempre se ha dignado 
inirar coii benignos ojos á esta , Monar- 
quia, derramará desde el alto Empyreo 
sus bendiciones sobre vosotros; y vol- 
viendo coronados de laureles al seno de 
vuestra Patria, á los brazos de vuestras 
imadres , de vuestras esposas , de vues- 
tros amigos y conciudadanos, será vues- 
tro nombre alabado y bendito entre to- ۰ 
das las generaciones. Sí: volveréis triun- 
fantes y gloriosos á gozar de la tran- 
quilidad y aburidancia , despues de ha- 
ber dado¡la paz al Mundo, vengado 
nuestros ágravios و‎ humillado 4 los so- 
berbios; salvado la Nacion و‎ protegido 
Y hecho respetar la santidad de la Re- 
ligion و‎ defendido vuestros hogares y 
rescatado y testituido al trono al mejor 
de los Borbones, FERNANDO VII, dignísi- 
tno objeto de nuestro amor y de nues- 
. tros sacrificios; 
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